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Hengelo (Gld), Slotsteeg 1, Melding gesloten aardwarmtesysteem 

Op 19 april 2016 is een melding ontvangen voor een gesloten aardwarmtesysteem aan de Slotsteeg 1 
te Hengelo (Gld). De melding is geregistreerd onder nummer 2016-0796. 

Voor de activiteit die is gemeld is het Besluit lozen buiten inrichtingen van toepassing is. Dit houdt in 
dat het gemelde niet onder de vergunningplicht van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
valt. Wel moet worden voldaan aan de algemene voorschriften die aan het besluit zijn verbonden. 

De stukken zijn digitaal te raadplegen. Desgewenst kunnen wij de stukken per post naar u opsturen. 
Hiervoor kunnen legeskosten in rekening worden gebracht. 
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